CAMPBELL Four Cylinder Quad Air Compressor 
HAUSFELD Compresseur D'Air A Quatre Cylindres Quad 

Compresores de Aire Quad de Cuatro Cilindros 



BUILT TO LAST 



Replacement Parts List 
Liste De Pieces De Rechange 
Lista de repuestos 



CIQ53067V5, CIQ53067H5, CIQ53087H5, CIQ71060V, CIQ71061V, CIQ71062V, 
CIQ71080V, CIQ71081V, CIQ71080VP, CIQ71083V, CIQ73064V & CIQ73064H 




Multi-Port Pressure Switch 
Assembly 

Assemblage De Manostat 
Pour Orifices Multiples 

Ensamblaje del presostato 
de multiples orificios 



IN255105AV3/99 



Replacement Parts List 



CIQ53067V5, CIQ53067H5, CIQ53087H5, CIQ71060V, CIQ71061V, CIQ71062V, 
CIQ71080V, CIQ71081V, CIQ71080VP, CIQ71083V, CIQ73064V & CIQ73064H 



For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400 



Please provide following information: 
-Model number 
-Serial number (if any) 

-Part descriptions and number as shown in parts list 



Address parts correspondence to: 
The Campbell Group 
Attn: Parts Department 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 









Part Numbers For Models 










CIQ71060V 








CIQ53087H5 




Ref. 




CIQ71061V 


CIQ71080V 


CIQ71083V 


CIQ53067V5 


CIQ53067H5 




No. 


Description 


CIQ71062V 


CIQ71080VP 


CIQ71081V 


CIQ73064V 


CIQ73064H 


Qty 


1 


Air tank 


AR040000JJ 


AR232400JJ 


AR232400JJ 


AR050100JJ 


__ 


1 




(CIQ53067H5 & CIQ73064H) 


__ 


__ 


__ 


__ 


AR022500JJ 


1 




(CIQ53087H5) 


__ 


__ 


__ 


__ 


TF003603JJ 


1 


2 


Drain cock 


ST 1 27700 AV 


ST 1 27700 AV 


ST127700AV 


ST127700AV 


ST 1 27700 AV 


1 


3 


Air compressor pump w/o flywheel 


TQ300000AJ 


TQ300000AJ 


TQ300000AJ 


TQ300000AJ 


TQ300000AJ 


1 




(Pressure Lubricated) (CIQ71080VP) 


- 


TQ300100AJ 


- 


- 


- 


1 


4 


5 /i6"- 18x1 1 /2" Hex head bolt 


ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


4 


5 


716 -18 Locknut 


ST 1 46000 AV 


r~ ~r~ *t a r~ a A A a i / 

ST146000AV 


y ~~ r~ i\ a f AAA Al / 

ST 1 46000 AV 


y - r- a a f f\F\f\ Al / 

ST 1 46000 AV 


ST 1 46000 AV 


8 


6 


S /16"-18 x 3 /4" Hex head bolt 


ST016000AV 


ST016000AV 


ST016000AV 


ST016000AV 


ST016000AV 


4 


7 


5 /i6" Washer 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


4 


8 


Electric motor 


MC301527AV 


MC301527AV 


MC301528AV 


- 


- 


1 




(CIQ73064V/H) 


— 


— 


— 


MC301529AV 


MC301529AV 


1 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 








it n \ A a r - A "*i a i / 

MC301503AV 


MC301503AV 


1 


9 


Motor pulley 


PU009769AV 


r\i i /*\ a A — 7 /— a a i / 

PU009769AV 


i—\ i i r\ r\/-\ — 7 — 7 /\ a l / 

PU009771AV 






1 




(CIQ73064V/H) 




"" 




PU009771 AV 


PU009771 AV 


1 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 








a i i A A at «i — t a \ / 

PU009713AV 


p* i if\f\r\^ A ~ 1A1# 

PU009713AV 


1 


10 


Flywheel 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


1 


1 1 


Washer 


f—r- a 1 yi ■*! A A A 1 / 

ST124200AV 


ST1 24200AV 


f—J— m " 1 VI A A Al / 

ST124200AV 


f^—y A **\ A ~\ A A Al / 

ST124200AV 


ST1 24200AV 


1 


12 


Lockwasher 


ST071012AV 


ST071012AV 


ST071012AV 


C Tt\~T A A A A \ / 

ST071012AV 


ST071012AV 


1 


13 


7 /i6" Torque bolt 


xrA r™ A a A A a \ / 

TF058100AV 


TrA r™ A a A A a i i 

TF058100AV 


TrA r™ A a A A a i / 

TF058100AV 


TrAr A a A A a i i 

TF058100AV 


TrAr Ai aa a \ / 

TF058100AV 


1 


14 


Belt 


BT010600AV 


BT010600AV 


"~ r~ A 4 A/*AA A \ / 

BT010600AV 










(CIQ73064V/H) 








BT010600AV 


BT010600AV 


] 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 











BT010900AV 


BT010900AV 


1 


15 


Pipe nipple 


1 irAA - 1 VI A «1 A 1 / 

HF002401 AV 


1 1 V A A ~\ A A A Al / 

HF002401 AV 


1 1 rAAA A A*l Al 1 

HF002401 AV 


i i r*A A - \ a f\ a ai / 

HF002401 AV 


1 irAA'lAA'l Al t 

HF002401 AV 


1 


16 


Pressure gauge 


A A"*l A A A A A 1 / 

G A03 1 000AV 


^ A A ^ 1 *1 A AA Al / 

GA031000AV 


a AA A AAA A 1 / 

G A03 1 000AV 


G A03 1 000AV 


a /"I"*! A AAA A 1 / 

G A03 1 000AV 




17 


Safety valve 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 


] 


18 


Electric cord 


EC101100AV 


EC101100AV 


EC101100AV 


EC010000AV 


EC010000AV 


1 


19 


Teflon tubing 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 




20 


Straight push connect 


ST119301AV 


ST1 19301 AV 


ST119301AV 


ST119301AV 


ST1 19301 AV 




21 


Check valve 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 




22 


1 /2" Compression sleeve 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 




23 


1/2" Compression nut 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 




24 


Discharge tube 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ012200AP 




25 


Front beltguard 


BG217002AJ 


BG217002AJ 


BG217003AV 


BG217002AJ 


BG217000AJ 


1 


26 


10-24 Hex-flange nut 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


5 


27 


S /16" Washer 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


2 


28 


5 /i6" Self-tapping screw 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


2 


29 


8-32 X 5 /8" screw 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


4 


30 


Air deflector 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


2 


31 


Back beltguard 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


BG217102AV 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


1 


32 


Pressure switch 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


1 


A 


Warning decal 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


1 


A - 


Not shown 















Specifications 



Peak HP 


Delivery CFM 


Max. Pressure 


Length 


Width 


Height 


Unit Weight 



7.5 16.8 135 psi 33" 26" 68" 445 lbs 



2 



CIQ53067V5, CIQ53067H5, CIQ53087H5, CIQ71060V, CIQ71061V, CIQ71062V, 
Liste De Pieces De Rechange CIQ71080V, CIQ71081V, CIQ71080VP, CIQ71083V, CIQ73064V & CIQ73064H 



Pour Pieces De Rechange, Appeler 1-800-543-6400 



S'il vous plait fournir /'information suivante: 
-Numero du modele 
-Numero de serie (si present) 
-Description et numero de la piece 



Correspondance: 
The Campbell Group 
Attn: Parts Department 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 









Numeros De Pieces Pour Modeles 










CIQ71060V 








CIQ53087H5 




N° de 


CIQ71061V 


CIQ71080V 


CIQ71083V 


CIQ53067V5 


CIQ53067H5 




Ref. 


Description 


CIQ71062V 


CIQ71080VP 


CIQ71081V 


CIQ73064V 


CIQ73064H 


Qte 


1 


Reservoir a air 


AR040000JJ 


AKZ3Z4UUJJ 


AKZoZ4UUJJ 


AKUdU 1 UUJJ 




' 




(CIQ53067H5 & CIQ73064H) 










AKUZZdUUJJ 


] 




(CIQ53087H5 ) 










1 rUUjbUdJJ 


] 


z 


Robinet de purge 


ST127700AV 


3 I I Z / / UUA V 


3 I I Z/ /UUAV 


3 I I Z/ /UUAV 


3 I I Z/ /UUAV 




o 

D 


Pompe de compresseur d'air sans volant TQ300000AJ 


I L^3UUUUUAJ 


I L^3UUUUUAJ 


I L^3UUUUUAJ 


I L^UUUUUAJ 






(Graissage Pressurise) (CIQ71080VP) 




TQ300100AJ 










4 


Boulon atete hex., S /16 po-18x1/2po ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


ST012100AV 


4 


5 


Contre-ecrou, S /16 po-18 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 


ST146000AV 


8 


b 


Boulon a tete hex., ^16 po-18 x po 


ST016000AV 


3 I U I bUUU AV 


3 I U I bUUU AV 


3 I U I bUUUAV 


3 I U I bUUU AV 


A 
H 


-7 

/ 


Rondelle, S /16 po 


ST011200AV 


3 I U I I ZUUAV 


CTfll I ~)f\f\ A\/ 

3 I U I I ZUUAV 


3 I U I I ZUUAV 


3 I U I I ZUUAV 


A 
H 


8 


Moteur Electrique 


MC301 527AV 


MC301 527AV 


MC022387AV 










(CIQ73064V/H) 


__ 


— 


— 


MC301 529AV 


MC301 529AV 


1 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 


__ 


- 


- 


MC301 503AV 


MC301 503AV 


1 


9 


Poulie de moteur 


PU009769AV 


PU009769AV 


PU009771AV 


- 


- 


1 




(CIQ73064V/H) 


— 


- 


- 


PU009771AV 


PU009771AV 


1 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 


~ 


- 


- 


PU009713AV 


PU009713AV 


1 


10 


Volant 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


PU011104AV 


1 


11 


Rondelle 


ST124200AV 


ST124200AV 


ST124200AV 


ST124200AV 


ST124200AV 


1 


12 


Rondelle-frein 


ST071012AV 


ST071012AV 


ST071012AV 


ST071012AV 


ST071012AV 


1 


13 


Boulon de couple, 7 /i6 po 


TF058100AV 


TF058100AV 


TF058100AV 


TF058100AV 


TF058100AV 


1 


14 


Courroie 


BT010600AV 


BT010600AV 


BT010600AV 










(CIQ73064V/H) 








BT010600AV 


BT010600AV 


] 




(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 








rthi nonn a\/ 
d i u i uyuuA v 


RTfM nonn a\/ 
d i u i uyuuA v 




15 


Mamelon detuyau 


HF002401AV 


HF002401AV 


HF002401AV 


HF002401AV 


HF002401AV 


1 


16 


Manometre 


GA031000AV 


GA031000AV 


GA031000AV 


GA031000AV 


GA031000AV 




17 


Soupape de surete 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 


V-215105AV 




18 


Cordon electrique 


EC101100AV 


EC101100AV 


EC101100AV 


EC010000AV 


EC010000AV 




19 


Tuyaux en Teflon 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 


ST117802AV 




20 


Raccord droit 


ST119301AV 


ST119301AV 


ST119301AV 


ST119301AV 


ST119301AV 




21 


Clapet 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 


CV220301AJ 




22 


Pylanchon de compression, 1 /2 po 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 


ST032900AV 




23 


Ecrou de compression, 1 /2 po 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 


ST033001AV 




24 


Tuyau flexible de refoulement 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ010800AP 


TQ012200AP 




25 


Carter de courroie avant 


BG217002AJ 


BG217002AJ 


BG217003AV 


BG217002AJ 


BG217000AJ 


1 


26 


Ecrou a collet hexagonal, 10-24 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


5 


27 


Rondelle, 5 /i6 po 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


2 


28 


Vis auto-taraudeuse, ^16 po 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


2 


29 


Vis, 8-32 X 5 /8 po 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


4 


30 


Deflecteur d'air 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


2 


31 


Carter de courroie arriere 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


BG217102AV 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


1 


32 


Manostat 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


1 


A 


Decalcomanie d'avertissement 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


1 



A - Pas indiquee 



Specifications 



HP de Pointe 


Debit M7Hr 


Pression Max. 


Long. 


Larg. 


Haut. 


Poids du Modele 



7.5 



0,48 



931 kPa 



83,8 cm 



66 cm 



172,7 cm 



201,9 kg 



3 



Lista de repuestos 



CIQ53067V5, CIQ53067H5, CIQ53087H5, CIQ71060V, CIQ71061V, CIQ71062V, 
CIQ71080V, CIQ71081V, CIQ71080VP, CIQ71083V, CIQ73064V & CIQ73064H 



Para ordenar repuestos, comunlquese con el distribuidor de 
productos Campbell Hausfeld mas cercano a su domicilio 



Sirvase suministrarnos la siguiente informacion: 
-Numero del Modelo 
-Numero de Serie (de haberlo) 

-Descripcion y numero del repuesto segun la lista de repuestos 



Puede escribirnos a: 
The Campbell Group 
Attn: Parts Department 
100 Production Drive 
Harrison, OH 45030 



No. de 

Ref. Descripcion 


CIQ71060V 
CIQ71061V 
CIQ71062V 


CIQ71080V 
CIQ71080VP 


Para los modelos 

CIQ71083V CIQ53067V5 
CIQ71081V CIQ73064V 


CIQ53087H5 
CIQ53067H5 
CIQ73064H Ctd. 


1 Tanque de aire 

(CIQ53067H5 & CIQ73064H) 
(CIQ53087H5) 


AR040000JJ 


AR232400JJ 


AR232400JJ 


AR050100JJ 


AR022500JJ 1 
TF003603JJ 1 



2 Llave de drenaje 

3 Cabezal sin el volante 

(Lubricacion a Presion)(CIQ71080VP) 

4 Perno Hex de 7,9 mm ( S /16") - 

18x38,1 mm (1 1 /2") 

5 Tuerca de seguridad 

de 7,9 mm P/16") -18 



ST127700AV 
TQ300000AJ 

ST012100AV 
ST 1 46000 AV 



ST127700AV 
TQ300000AJ 
TQ300100AJ 

ST012100AV 

ST146000AV 



ST127700AV 
TQ300000AJ 



ST127700AV 
TQ300000AJ 



ST127700AV 
TQ300000AJ 



ST012100AV ST012100AV ST012100AV 4 
ST146000AV ST146000AV ST146000AV 8 



6 Perno Hex de 7,9 mm ( S /16") - 

18 x 19,1 mm ( 3 /4") 

7 Arandela de 7,9 mm ( S /16") 

8 Motor electrico 

(CIQ73064V/H) 

(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 

9 Polea del motor 

(CIQ73064V/H) 

(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) 



ST016000AV 
ST011200AV 
MC301527AV 



ST016000AV 
ST011200AV 
MC301527AV 



ST016000AV 
ST011200AV 
MC022387AV 



PU009769AV PU009769AV PU009771AV 



ST016000AV 
ST011200AV 

MC301529AV 
MC301503AV 

PU009771AV 
PU009713AV 



ST016000AV 
ST011200AV 

MC301529AV 
MC301503AV 

PU009771AV 
PU009713AV 



4 
4 



10 Volante PU011104AV PU011104AV PU011104AV PU011104AV PU011104AV 

11 Arandela ST124200AV ST124200AV ST124200AV ST124200AV ST124200AV 

12 Arandela de seguridad ST071012AV ST071012AV ST071012AV ST071012AV ST071012AV 

13 Perno de torque de 11,1 mm ( 7 /i6") TF058100AV TF058100AV TF058100AV TF058100AV TF058100AV 

14 Banda BT010600AV BT010600AV BT010600AV 

(CIQ73064V/H) -- -- -- BT010600AV BT010600AV 

(CIQ53067V5/H5 & CIQ53087H5) -- -- -- BT010900AV BT010900AV 



15 Niple para tuberfas 

16 Manometro 

17 Valvula de seguridad 

18 Cordon electrico 

19 Tuberfa de teflon 



HF002401AV 

GA031000AV 

V-215105AV 

EC101100AV 

ST117802AV 



HF002401AV 

GA031000AV 

V-215105AV 

EC101100AV 

ST117802AV 



HF002401AV 

GA031000AV 

V-215105AV 

EC101100AV 

ST117802AV 



HF002401AV 

GA031000AV 

V-215105AV 

EC010000AV 

ST117802AV 



HF002401AV 
GA031000AV 
V-215105AV 
E C0 10000 A V 
ST117802AV 



20 
21 
22 
23 
24 



Empalme recto a presion ST1 19301 AV 

Valvula de chequeo CV220301AJ 
Manga de compresion de 12,7 mm( 1 /2") ST032900AV 
Tuerca de compresion de 12,7 mm(!/2") ST033001 AV 
Tuberfa de salida TQ01 0800AP 



ST119301AV 
CV220301AJ 
ST032900AV 
ST033001AV 
TQ010800AP 



ST119301AV 
CV220301AJ 
ST032900AV 
ST033001AV 
TQ010800AP 



ST119301AV 
CV220301AJ 
ST032900AV 
ST033001AV 
TQ010800AP 



ST119301AV 
CV220301AJ 
ST032900AV 
ST033001AV 
TQ012200AP 



25 


Tapa de las bandas (frontal) 


BG217002AJ 


BG217002AJ 


BG217003AV 


BG217002AJ 


BG217000AJ 


1 


26 


Tuerca Hex 10-24 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


ST116201AV 


5 


27 


Arandela de 7,9 mm ( 5 /i6") 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


ST011200AV 


2 


28 


Tornillo autoroscante de 7,9 mm (^16" 


) ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


ST016500AV 


2 


29 


Tornillo de 8-32 X 15,9 mm ( 5 /s") 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


ST073233AV 


4 


30 


Deflector de aire 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


BG207400AV 


2 


31 


Tapa de las bandas (posterior) 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


BG217102AV 


BG217100AJ 


BG217100AJ 


1 


32 


Presostato 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


CW207574AV 


1 


A 


Etiqueta de advertencia 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


DK630000AV 


1 



A - No se muestra 
Specifications 



I CP Max 


Suministro MVHr 


Presion Max 


Long. 


Anch. 


Alt. 


Peso de la unidad 


7.5 


0,48 


9,31 bar 


83,8 cm 


66 cm 


172,7 cm 


201,9 kg 



4 



